TABLE VII 


BROWN & WILLIAMSON 


Nicotine, CO, 

Tax, mg/ cigt. mg/cigt, me/cigt. 


Brand 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

Belair 85 

11.2 

11.0 

0 

.83 

0.83 

10.5 

9.6 

Belair 100 

9.8 

9.8 

0 

.68 

0.67 

10.1 

9.1 

Fiesta 85 

17.2 

N.A. 

0 

.75 

N.A. 

20.5 

N.A. 

Kool 70 (NF) 

22.4 

20.3 

1 

.23 

1.27 

15.2 

13.9 

Kool 80 (Box) 

16.8 

15.7 

1 

.09 

1.09 

17.6 

14.8 

Kool 85 

18.0 

16,0 

1 

.18 

1.12 

18.3 

16.7 

Kool 85 25's 

18.0 

N.A. 

1 

.16 

N.A. 

18.4 

N.A. 

Kool Lights 85 

10.3 

9.7 

0 

.77 

0.74 

10.9 

9.4 

Kool Lights 100 

10.5 

10.9 

0 

.81 

0.86 

10.1 

9.7 

Kool Milds 85 

12.0 

11.4 

0 

. 85 

0.85 

13,4 

12.9 

Kool Milds 85 25's 

11.7 

N.A. 

0 

.81 

N.A. 

13.5 

N.A. 

Kool Milds 100 

12.1 

11.1 

0. 

.87 

0.83 

13.8 

13.5 

Kool Super Longs 100 

17.1 

15.2 

1 . 

.20 

1.13 

18.1 

16.4 

Kool Ultra 85 

2.1 

N.I. 

0. 

.21 

N.I. 

2.2 

N.I. 

Kool Ultra 100 

4.9 

N.I, 

0, 

,42 

N.I. 

5.1 

N.I. 

Raleigh Con Filtro 

17.4 

N.A. 

0. 

.87 

N.A. 

17.7 

N.A. 

Raleigh 85 (NF) 

25.5 

23.7 

1 . 

.36 

1.43 

19.2 

17.3 

Raleigh 85 

16.6 

14.5 

0. 

99 

0.97 

15.8 

14.7 

Raleigh 100 

17.5 

15.7 

1 . 

12 

1.07 

18.0 

17.4 

Raleigh Lights 85 

10.8 

9.7 

0. 

77 

0.67 

13.0 

12.5 

Raleigh Lights 100 

10,8 

10.4 

0 . 

78 

0.77 

13.0 

13.1 

Richland 85 25's 

16.8 

15.7 

1 . 

10 

1.12 

16.3 

15.0 

Richland Menthol 85 25's 

17.2 

15.4 

1 . 

06 

1.03 

16.7 

15.8 

Richland Lights 85 25's 

10.7 

10.8 

0 . 

75 

0.79 

13.1 

11.8 

Viceroy 85 

16.9 

15.4 

1 . 

01 

0.99 

15.6 

14.9 

Viceroy Lights 85 

11.0 

10.6 

0 . 

75 

0.78 

13.5 

12.8 

Viceroy Lights 100 

11.7 

11.2 

0 . 

82 

0.82 

14.7 

13.7 

Viceroy Super Long 100 

16.9 

15.5 

1 . 

12 

1.11 

15.8 

14.1 


N.A. — Not Available 

N.I. - Not Included in comparative study 
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